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MÉMOIRE  SUU LES FONCTIONS
DEUXIÈME SECTION. Des SYS Le mes d'équations symétriques et de leurs déterminants.
§ V. Considérons maintenant un système d'équations de la forme
Ce système d'équations renferme trois systèmes de  quantités symétriques, savoir : (a,,,,.), (a1îW) et (mi>n).
De plus, il est facile de voir que, parmi les équations (3i), celles qui se trouvent dans un même groupe forment une suite d'équations symétriques, dans lesquelles les quantités engagées de la forme a^,, a^o, ..., a^n ont pour coefficients les termes du système (a^w). De même, si Ton imagine que les équations de chaque groupe soient distribuées sur une même ligne horizontale, celles des équations (3r) qui se trouveront comprises dans une même colonne verticale formeront unosuitcd'équations symétriques danslesquelles les quantités engagées a^,, a^o, ..., a^B auront pour coefficients les termes du système (ai,,,). J'appellerai suite horizontale ou suite verticale une suite d'équations comprises dans une même ligne, soit horizontale, soit verticale, du
